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NF-Platine, Stromlaufplan, Teil 1 
AF board, circuit diagram, part 1 





NF-Platine, Stromlaufplan, Teil 2A 
AF board, circuit diagram, part 2A 









NF-Platine, Stromlaufplan, Teil 2B 
AF board, circuit diagram, part 2B 






NF-Platine, Bestiickte Leiterplatte, Bestiickungsseite 
AF board, printed circuit board, component side 
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NF-Platine, Bestuckte Leiterplatte, Lotseite 
AF board, printed circuit board, soider side 
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